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患部 を 覆っ て いる 血 だ まり や 各 組 織 の 細胞 間 に あ る 液体 
成分 を 管 を 使っ て 吸引 する 器具 。 吸引 を 行ない た い 上 思 部 を 
タッ チ し て 管 を 出現 させ だ ら 、 管 に 治 う よう に 上 へ ヘス ライ 
ド さ せる と 吸引 が 行なわ れる 。 タ ッ チ ペン を 画面 か ら 離 し 
たり 、 ス ライ ドド させ て も 管 は 動か な いた だ め 、 べ つの 思 部 を 処 
置 する 場合 は 再度 タッ チ す る 必要 が ある 。 


\ 名 称 


セッ トー 


た 2 の 7C@ の 7 


切除 し た 腫瘍 や 異物 を つか ん で 摘出 する 器具 。 つ まみ た 
い 場 所 を タッ チ し 続け る と 異物 を つか む 。 そ の まま の 状態 
で スラ イド させ れ ば 、 つか ん で いる も の を 運ぶ こと が で 
き 、 タ ッ チ ペン を 画面 か ら 離 す と 異物 を その 位置 で 離す 。 
た だ し 、 一 部 の 術 式 で は つま ん だ も の を 一 定 の 位置 まで 運 
ぶ と 自動 的 に 離す て と が ある 。 


名 称 


ーッ リル 


7 の 2Z の 0706 / ん (424Zc4 が の 6 / 


ふた つの 機能 が 備わっ た 器具 。 操 作 方 法 で 使い 分 ける こ 
と が で きる が 、 コ マン ド の 人 性質 上 、 エ コー の 効果 が 必ず 発動 
する 。 各 機能 < つい て は 以下 の と お り 。 

【 エコ ー の 機能 】 

臓器 内 に 隠れ て いる 病巣 を 探知 し た り 、 そ の 影 を 表示 さ 
せる 機能 を 持つ 。 タッ チ し た 部 分 に 2 本 の リン グ が 広 が 
り 、 そ の リン グ の 範囲 内 に 病巣 や ギル ス が 満 ん で いる と 、 そ 
れ ら が 映し 出さ れる 。 た だ し 、 リ ング の どの 位置 で 表示 さ 
せ た か で 表示 時 間 が 異な り 、 内 側 の リン グ 内 で 表示 させ た 
患部 は し ば らく 表示 され る も の の 、 外 側 と 内 側 の リン グ の 
あい だ で 映し 出し た 愚 部 は 、 リ ング の エフ ェクト が 消え る 
と その 影 も 消え て し まう 。 

【 ルー ベ の 機能 】 

術 野 が 移動 可能 な 場合 の み 使 用 で きる 機能 で 、 画面 を タ 
ッ チ し 続け る と 矢印 が 表示 され る 。 そ の 際 に スラ イド させ 
る と 、 そ の 方 向 に 術 野 が 移動 する 。 表示 され る 矢印 は 四方 
向 の み だ が 、 斜 め に も 移動 可能 だ 。 ち な み に 、 移動 で き な い 
方 向 が ある と 、 矢印 が 県 色 で 表示 され る 。 


⑨ 扱 い 方 


患部 を タッ チ し 、 管 に 沿う よう に 上 方 向 に スラ イド させ る 


KN 患部 を タッ チ し 、 少し 上 に スラ イド させ 
。 5 て タッ チ ペ ン を 固定 し よう 。 タッ チ ペ ン 
倫 六 | を 画面 か ら 離 す と 吸引 を 止め る 。 


③ 扱 い 方 


[ つか お ] 患部 を タッ チ し 続け る 
[ 運ぶ ] 患部 を つか ん だ 状態 の まま 、 続 け こ スラ イド させ る 


異物 を タッ チ し 続け る と 、 ピンセット で 
異物 を つま む 。 その 状態 で スラ イド さ 


③ 扱 い 方 
[ エコ ー ] 術 野 を タッ チ す る 
[ ルー ペ ] 術 野 を タッ チ し た まま 、 続 け こ て スラ イド させ る 


エコ ー を 使う と タッ チ し た 位置 に 2 本 の 
較 | リ ング が 広がる 。 リ ング の どの 位置 で 
表示 させ た か で 表示 時 間 が 変わ る 。 


ルー ペ を 使う と き は 矢印 を 表示 させ て 
陸 粒 | か ら ス ライ ド 。 画面 か ら タ ッ チ ペン を 離 
| さ な け れ ば 、 続け て 入力 が 可能 。 
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皮膚 の 切開 や 患部 の 切除 な ど に 使用 する 器具 。 タ ッ チ し 
た まま 続け て スラ イド させ る と 、 そ の 位 置 に 赤色 の 線 が 表 
示さ れ 、 そ の 部 位 に メス を 入れ る 。 切開 の 必要 が ある 部 位 
に は ガイ ドラ イン が 表示 され 、 ラ イン 上 に ある すべ て の 点 
に メス を 入れ れ ば 切り 取り に 成功 する 。 異常 の な い 部 位 に 
メス を 入れ る と 、 まれ に 裂傷 (033 ペー ジ 参 照 ) が 発生 する 。 


\ 名 称 


針 と 系 


7 な ん 


大 き な 傷 や 切開 し た 患部 、 接合 部 な ど を 縫い 合わ せる ど と 
き に 使用 する 器具 。 画面 を タッ チ し て スラ イド させ る と ど 、 
青色 の 線 が 表示 され 、 すぐ に 折り 返し 地点 まで を 直線 に し 
だ 白色 の 疑 合 線 に 切り 替わる 。 タ ッ チ ペン を 画面 か ら 離 す 
と その 締 合 線 に 治っ て 愚 部 を 縫う 。 た だ し 、 愚 部 で と に 縫 
合 の 条件 が あり 、 条件 を 満た し て いな いと 縫合 され な い 。 
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バイ タル を 回 復 す る 回 復 放 や 病巣 を 沈静 化 さ せる 液体 
投与 する 際 に 使用 する 器具 。 ま ず は 、 投 与 し た い 液 薬 の ビ 
ン を タッ チ し た まま 続け て 上 に スラ イド させ て 液体 を 吸引 
する 。 こ の と き ス ライ ド さ せ た 嘘 離 で 吸引 量 を 変え る こと 
が 可能 。 吸引 後 は 患部 を タッ チ し 続け る と 吸引 し た 液体 を 
投与 する 。 投与 を 止め た いと き は タッ チ ペ ン を 離 そう 。 
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術 野 を 閉じ た あと に 、 縫 合 し た 部 分 を 保護 する 際 に 使用 
する 特殊 器具 。 閉 創 処 置 で 縦 合 を 行なう と 、 画 面 右 下 に 器 
具 ア イコ ン が 表示 され る 。 ア イコ ン 選 択 後 は 、 終 合 着 の 敵 
を タッ チ し た まま 続け て スラ イド させ る と 、 そ の 位置 まで 
保護 テー ブ が 伸び る の で 、 保護 テー プ ブ を 切り 離し た い 地点 
で タッ チ ペ ン を 画面 か ら 杏 す と テー プ を 貼り 付け る 。 


③ 扱 い 方 


患部 を タッ チ し た まま 、 続 け こ スラ イド させ る 


S 夫 | メス を 使う と 赤色 の 線 が 表示 され る 。 
使い 続け る と バイ タル が 減少 する の で 


扱い 方 


患部 を タッ チ し た まま 、 続 け て ジグ ザ グ に スラ イド させ る 


ジグ ザ グ に 線 を 描い て か ら 、 タッ チ ペ ン 
了 計 | を 離す 。 そ の 時 点 で 患部 を 正しく 縫 え 


O 扱 い 方 


[ 薬剤 の 吸引 ] ビン を タッ チ し た まま 、 続 け こ 上 に スラ イド させ る 
[ 薬剤 の 投与 ] 患部 を タッ チ し 続け る 


注射 器 の アイ コン を 選択 する と 、 画面 
右 下 に 液 薬 の 入っ た ビン が 出現 。 投 


〇 扱い 方 


患部 を タッ チ し た まま 、 続 け て スラ イド させ る 


電 開始 位置 選択 する と 貼る 位置 は 変更 
| で き な い が 、 保 護 テー プ を 貼り 付け る ま 
| で は 、 その 長 さ を 何 度 で も 調整 可能 。 
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